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AVERTISS B M E N T 


MOniLIA DS L» ABRICOTIER 


Les pluies eztrôneijent abondantes qui nous ont été signalées ont créé un état 
hygroaétrique élevé et ont "lavé" le traitenient conseillé le 3 février. Il importe donc 
de réaliser, dès réception de cet avis, un traitement anticr 3 ''ptogaQique avec : 


— Bouillie bordelaise à 2 ^ lé; 

— Sulfate basique de cuivre 

— Ozysulfate de cuivre 

— Oxychlorure de cuivre 

— Oxydes cuivreux 


îrenent alcaline 


aux doses prescrites par le fabricant. 


Si le stade D est atteint ou dépassé, employer alors l*un des produits organiques 
de synthèse suivants : 


- Captane 

- T.M.T.D. 

" Zinèbe 

- Zirane 


INFORMATION 


CLOQUE DU 

Traiter les arbres à l*aide de l*un des anticiyptoga::âques de synthèse suivants t 


- Captane 

- T.M.T.D. 

- Zirane. 


L»Inspecteur de la Protection 
des Végétaux, 


Le Contrôleur chargé des 
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P.BERVILLE 


L.L.TROUILLON 
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